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PART II -MISCELLANEOUS NOTIFICATIONS OF INTEREST TO THE PUBLIC 
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NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc ., 


COMMISSIONER , PUNGANUR MUNICIPALITY, 

PUNGANUR . 
Roc .No .231951 /2019 -E3 . 

Date : 27 -01 - 2020 . 


DIVISION OFWARDS DIVISION OF PUNGANUR MUNICIPALITY IN TO THIRTY ONE (31) 

WARDS - PUBLICATION OF FINAL WARD DIVISION IN FORM VI. 


Ref : 


1 . Proc .Roc .No : 1 ./Punganur/ 2020 /Ele -I. Dt :25 . 01 . 2020 of the 

Commissioner and Director of Municipal Administration , A . P . 
Gorantla ,Guntur. 


2 . Lr. Roc .No :2/ 2020 - D SEC (Elections ),dt:21.01. 2020 of the 

Commissioner and Director of Municipal Administration . A . P . 
Gorantla .Guntur. 
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FORM VI 

(Rule 13 ) 
Delimitation of Wards in Punganur Municipality 

NOTIFICATION 
In pursuance of the provision of Rule 4 (1) of the Andhra Pradesh Municipalities 
(Division of Nagar Panchayats and Municipalities into Wards) Rules, 1994 issued by the 
Government in G .O .Ms.No .31. MAGUD ( Elec-1).dated 03 -02-1995 , objections and suggestions 
were called for from residents of city in the Preliminary Notification No: 231951/ 2019 / E3 
date :22.01.2020 

in pursuance of the provisions of Rule 13 of the Andhra Pradesh Municipalities 
(Division of Nagar Panchayats and Municipalities into Wards) Rules, 1994 , residents of 
Punganur Municipality are hereby informed that Delimitation of the Ol to 31 Wards of 
Punganur Municipality is confirmed as detailed below : 


Ward No 


Boundary Description 


North 


Starting from South -West side of S.No: 135 krishnama Reddy Palle 
Road (Mangalam Survey group ) runs towards East through Municipal 
limits ( Boundaries) to Krishnama Reddy Palli Cross Road and ends 
at Madanapalli Road Junction 
Starting from Krishnama Reddy Palle Road in Madanapalle Road 
junction runs towards south to Rayala Cheruvu canal and ends at 
Culvert 


East 


West 


South 


Starting from Rayala Cheruvu tank Culvert near R . R . Kalyana 
Mandapam and passes through Rayala Cheruvu Canal towards 
Southern side ofDhobi Colony and run on the Bank of Rayala 
Cheruvu canal and ends atWestern boundary of Municipality 
Up to Municipal limits i.e . Rayala Cheruvu Boundary 
Starting from Municipal limits in Madanaplli Road runs 
Towards East through Municipal limits ends at North - East boundary 
of S.No :241 (Raganipalle Group ) 
Starting from North - East boundary of S .No:241 ( Raganipalle Road ) 
Municipal limits, running towards East up to D .No: 31- 58 /6 ( Located at back 
side street of Sai Baba temple ) and ends at Western side of in Municipal 
Road . 


North 


East 


West 


Started at D .No : 31-58/6 running towards western side in Municipal Road to 
Municipal School, Kotha Indlu and ends at Junction on Madanapalle Road . 


South 


Starting from Municipal high School, Kotha Indlu Junction in Municipal 
Road and runs towards North in Madanapalle Road and endsMunicipal 
limits 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


Starting from North - East side of S .No:241 ( Raganipalle Group ) runs towards 
East through Municipal limits upto Raganipalle Road 


East 


Starting from Municipal limits of Raganipalle Road , runs towards East side 
of dead end of Shanthi Nagar ( Including ShanthiNagar ) runs towards 
south through Municipal Road upto north side of Compound ofMarket 
Yard and running towards west upto Water tank Junction in Raganipalle 
Road. 
Starting from Municipalwater tank at South - East side of 
Market yard , runs towards west and runs towards South at Municipal Road 
BilalMosque Road Junction , Including the Road Joining BilalMosque and 
Surya Nagar Running towards North towards Surya Nagar Junction , upto 
Door No : 28 -19 /16 - 1, through Municipal Road towards West of Surya Nagar 
Road Junction . 
Starting from D .No :28 - 19 / 6 - 1 runs towards North , upto back side street of 
Sai Baba temple through Municipal Road S.No : 241 ofMunicipal limits . 


West 


South 


North 


Starting from S .No:01 of Melupatla survey group on the North ofMpl. limits 
moves towards East through Municipal limits passes Bhagath Singh Colony 
ends at Municipal limits in Tirupati Road 


East 


Municipal limit near Bhagath Singh Colony at Tirupati 
Road 


Starts from Municipal limit at Tirupati Road and moves towards west on 
Melupatla tank Bund passes through Melupatla Junction moves west and 
ends atMarket yard near Raganipalle Road Junction 


South 


Starts from Junction near Market Yard and Raganipalle Road runs around 
market yard Compound wall and passes through Municipal Road at Eastern 
side of Santhi Nagar upto last Road of ShanthiNagar and turns towards 
west then passes through Raganipalle Road meets the Melupatla tank ends 
at S .No: 1 ofMelupatia (V ) near Municipal limits 
Starts from Junction Point ofMelupatia Tank Bund and Bhagath Singh 
Colony runs upto Municipal limits in Tirupati Road 
Municipal limits 
Starts from Municipal limits runs towardsWest through Municipal Road up 
to Melupatia Junction in Tirupati Road 


North 


East 


West 


South 


Starts from Melupatia Junction in Tirupati Road runs towards north through 
Melupatla Tank bund up to tank Bund and Bhagathsingh Colony Junction . 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


Starts from Kothapeta Cross in Tirupati Road runs towards east passes 
Mulupatia Junction then runs towards east through Municipal Road upto 
Municipal limits 
Municipal limit 


East 


West 


Starts from Municipal limits runs towards West through Northern boundary 
of S .No: 171. 173 .177 up to Royal Tank Channel and meets Chandrakantha 
Street through it ends at Tirupati Road and Chandrakantha Street Junction 


South 


North 


East 


West 


South 


North 


East 


Starting from Chandrakantha Street and Tirupati Road Junction passes 
through Tirupati Road upto Kothapeta Cross . 
Starting from Bilal Mosque Road Junction passes towards east ends at 
Municipal ELSR water tank in Raganipalle Road 
Starting from ELSR Water tank in Raganipalli Road runs towards south ends 
at Junction of Tirupati Road and Raganipalle Road 
Starting from Raganipalli Road and Tirupati Road Junction in Tirupati Road 
runs towardswest ends at Kothapeta Cross 
Starting from Kothapeta Cross in Tirupati Road runs North towards through 
BillalMosque Street upto Kothapeta Junction 
Starting from Kotha Indlu Municipal High School Junction runs towards east 
through Municipal Road , ends at Junction point of Surya Nagar at 
Kothapeta 
Starting from Junction point ofKothapeta and Surya Nagar Road runs south 
through Municipal Road upto D .No :28 - 76 then turns towards east behind 
House D .No: 28 - 76 passes through BilalMosque Street , reaches Tirupati 
Road then turns towards south ends at Culvert on Royal Tank Channel 
Starting at Culvert on Royal tank Channel in Tirupati Road passes through 
Channel towards West ends at Culverts near MDO office . 
Starting from Culvert at MDO office runs towards North on Madanapalle 
Road ends at Koth Indlu Municipal High School Junction 
Starting from Chandrakantha Street in Tirupati Road , runs towards Eastern 
direction up to Rayalacheruvu Vanka and ends at Curve of Rayalacheruvu 
Starting from cross Road of Royal Cheruvu Canal , runs to the Canal 
Junction at the end of Gokul Street , runs through west side of 
Rayalacheruvu . GokulRoad Junction S.No:156 and turns west to Gokul 
park road through municipal road and Police line and Naick Hospital . 
Chengalapuram Road Junction . Rahamath Nagar road to Santha Market 
and Rahamath Nagar Road Junction 
Starting from Rahamath Nagar Road and Santha Market Junction runs 
towards West through Santha Market Road private Bus Stand up to 
Madanapalle Road 
Starting from Private Bus stand , Madanapalle Road , runs towards north up 
to Chandrakantha Street Junction . 


West 


South 


North 


East 


West 


South 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


East 


10 


Starting from Private bus stand Madanapalle Road runs towards East 
through Santha Market road Rahamath Nagar Road junction and 
yetigaddapalyam road upto Eastern 
Rayalacheruvu Canal and Koundinya river Junction 
Starting from Koundinya Canal Junction , runs towards West through the 
canal . taking turns towards Gandhi Nagar runs towardswest upto the 
junction in Road No: 1, taking turn towards street No :1 GandhiNagar, Runs 
towards west upto Gandhi Nagar Junction in Plamaner Road 
Starting from GandhiNagar junction in Palamaner road , runs towards 
North in Madanapalle ,Palamaner Road through Mudeppa Circle upto 
private bus stand Junction 


West 


South 


North 


Starting from D .No : 27 -55 / 16 - 2 - 3 - 4 in Gokul park road runs towards East 
upto Western border of S .no : 156 to Gokul Street upto Rayalacheruvu Canal. 


East 


West 


South 


North 


Rayala Cheruvu Canal 
Starting from Rayala cheruvu canal runs towardsWest upto Rahamath 
Nagar Junction through Chengalapuram Road 
Starting from Chengalapuram road and Rahamath Nagar Junction runs 
through Rahamath Nagar road upto D .No:27 - 55 / 10 - 2 -3 - 4 in Gokul park 
Road 
Starting from Rayala Cheruvu Canal through the Northern boarder of 
S .No: 171, 173, 177 upto Municipal limits 
Municipal limits in the Eastern Chengalapuram 
Starting from municipal limits in the east side of Chengalapuram . through 
koundinya River, Yetigaddapalyam road , runs towards West upto 
Rahamath Nagar . Yetigadda palyam junction 
Starting from Rahamath Nagar, yetigaddapalyam junction , runs towards 
north through Rahamath Nagar taking turns towards east at Chengalapuram 
road , up to Rayala Cheruvu Canal 


East 


West 


South 


North 


Starting from GandhiNagar junction in Madanapalle Road . runs towards 
east in Gandhi Nagar through street No : 2 in Gandhi Nagar, Koundinya 
River and Rayala Cheruvu . Koundinya Canal Junction upto municipal limits 


Starting from municipal limits upto Thopumattam through Palamaneru 
Road 


East 


13 


West 


Starting from Thopumatam Junction in Palamaner Road . runs towardswest 
upto thurpu moghasala junction 


South 


Starting from Thurpu Moghasala junction in Palamaneru Road . runs 
towards north upto Gandhi Nagar junction 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


East 


Starting from Eastpeta SC Colony road junction runs towards East including 
ThurpuMogasala upto OmSakthi Temple in Palamaner Road . 
Starting from OmSakthi temple in Palamaner Road runs towards South 
through Municipal limits upto Nakka Banda road . 
Starting from Nakka Banada Road Municipal Limits runs towards west 
through the southern boundary of s .no . 206 , 212 , 213 ,214 ,215 upto Municipal 
boundary 


West 


South 


Starting from Municipal boundary at Nakkabanda runs through North , 
through Thurpu Mogasala SC .Colony Road upto Thurpu Mogasala juntion 


North 


East 
West 
South 


North 


East 


Starting from Southern boundary of S.No.206 .212.213 .214 .215 upto 
Municipal Limits 
Municipal Limits 
Municipal Limits 
Municipal Limits 
Starting from Mullangivari lane junction runs towards East upto SC .Colony 
Junction 
Starting from SC .Colony Junction runs towards South through colony road 
upto Municipal limits 
Municipal Limits 
Starting from Municipal limits runs towards North and then West at Mestry 
Venkata Swamy lane in kummara Street upto Bazar Street through 
Mullangivari Lane 
Starting from Pungamma Cheruvu Bank Chinthal Street Junction runs 
towards East and then taking North through Municipal Lane towards 
Eastern side of Kattakindapalyam upto Kodipalli Subba Rao lane 


16 


West 


South 


North 


East 


Starting from Kodipalli Subba Rao lane and KK . Palyam Road Junction , runs 
towards South through Municipal limits upto Southern limits of Municipality 


West 


South 


North 


Southern limits of the Municipality 
Starting from Southern Municipal limits through tank bund Mulabagal Road 
upto Chinthala Street junction 
Starting from Bazar Street. Theru Street Junction runs towards East through 
Bazar Street upto Mullangivari lane junction 
Starting through Mullangivari lane and Kummar Street upto Rajukalva at the 
end ofMestry Venkata Swamy lane 
Starting through Rajukalva and Chinthal Street upto Kodipalli Subbarayappa 
lane 
Starting from Kodipalli Subbarayappa lane runs through Theru Street upto 
Bazar Street junction 


East 


18 


West 


South 
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Ward No 


North 


East 


Boundary Description 
Starting from Durga on tankbund through Agartha Street runs towards East 
and backside of Someswara Swamy Temple upto palace compound 
Starting from Palace Compound , Theru Street and Kummar Street junction 
upto Kodipalli Subbarayappa lane 
Starting from Kodipalli Subbarayappa lane runs towards west through 
KK. Palyam road and Kamalapuram lane and Chinthala Street runsWest 
upto Mulabagal road (Tank Bund ) 
Starting from Chinthal Street and MulbagalRoad Junction ( Tank Bund) runs 
towards North upto Darga on Tank Bund 


West 


South 


North 


Staring from Sai Baba Temple Junction in Bye -Pass road runs towards East 
through Brahmin Street, Car Street, Post Office Junction and Stone Mosque 
and taking turn towards East through Nanabala Street upto KBS Junction 


East 


Starting from KBS Junction through Municipal Road runs towards Subedar 
Street upto Thurpu Mogasala Junction 
Starting from Thurpu Mogasala and Bazar Street junction runs towardsWest 
including Theru Street and through backside of Someswara Swamy Temple 
and Agartha Street upto Darga on tank bund 


West 


South 


Starting from Tank bund Darga upto Bye -Pass Road SaiBaba temple junction 


North 


East 


West 


Starting from KBS lane junction runs towards East through Nanabala Street 
upto Bestha Street Junction 
Starting from Nanabala Street and Bestha Street Junction runs towards South 
upto Subedar Street Junction 
Starting from Bestha Street and Subedar Street junction towards West in 
Subedar Street up to Chowk Mosque 
Starting from Subedar Street Chowk Mosque Junction runs towards North 
through Municipal lane upto KBS Junction 
Starting from Kalava Street near Nagapalyam Church runs towards East 
through adjacent to Madeena Mosque wall upto Rathnam Setty Petrol Bunk 
in Palamaner Road 
Starting from Rathnam Setty Petrol Bunk runs towards South in Palamaner 
Road upto Chamundeswari Temple Junction 


South 


North 


East 


West 


Starting from Chamundeswari Temple circle in Palamaner Road runs 
towards West through Thurpu Mogasala upto Kummara Veedhi and Bazar 
Street junction 


South 


Starting from Kummara Street and Bazar Street junction runs towards North 
through Bestha Street runs towards West through Nanabala Street to 
Thasildar office and runs towards North upto Kalva Street near 
Nagapalayam Church 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


East 


23 


West 


South 


North 


East 


Nas 


West 


Starting from MKR Municipal Primary School, Nagapalyam near MSR 
Theater runs towards East through Kowndinya River upto Mudeppa circle in 
Palamaner road 
Starting from Mudeppa circle runs towards South in Palamaner Road upto 
Rathnam Setty Petrol Bunk 
Starting from Ratham Setty petrolbunk near Palamaner Road runs towards 
West passing adjacent to Madana Mosque Compound Wall through Kalva 
Street upto Chruch Centre 
Starting from Church Centre , Kalva Street Junction upto kowndinya river 
near MKR Municipal Primary School behind MSR theater 
Starting from Municipal limits at Royal Cheruvu Tank bund runs towards 
East through the Canal induding Kowndinya River upto MKR Municipal 
Primary School, Nagapalyam behind MSR Theater 
Starting from Kowndinya river near MKR Municipal Primary School. 
Nagapalyam runs through MSR Road and runs towards South at 
Nagapalyam upto Thasildar s Office Junction 
Starting from Thasildars Office Junction runs towardsWest through High 
School Street , Crossing Bye - pass road and Passes through Pungamma 
Cheruvu 
Tank Bund upto Municipal limits 
Royal Tank Bunk and Municipal limits 
Starting from Pungamma Cheruvu Koneru junction runs towards East 
through High School Street upto Thasildar Office Junction 
Starting from Thasildar Office Junction runs towards South upto Post Office 
Junction 
Starting from Post Office Junction runs towards Subedar Street, Car Street 
upto Durga on Tank Bund through Brahmin Street 
Starting from Durga on Tank Bund runs towards North upto Pungamma 
cheruvu Koneru Junction 
Starting from Ramaswamy Temple junction in Rama Samudram Road runs 
towards East turns towards North at Jogi Indlu runs upto Durgah on Tank 
Bund including Pungamma Tank Bund 
Starting from Durgah on Tank Bund runs towards West in Ramasamudram 
Road and runs towards South from Jogi Indlu through Pungamma Cheruvu 
upto the dead end of Murigimatam Street 
Starting from Murigi Veedhi dead end passes through Pungamma Cheruvu 
runs towards West upto Ramaswamy Temple Street 
Starting from Pungamma Cheruvu and Rama Swamy Temple Junction runs 
towards North through Ramaswamy temple Street upto Ramasamudram 
road 


South 


North 


East 


N 


West 


South 


North 


East 


West 


South 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


East 


Starting from Municipal limits at the southern side of Hanumantharaya 
dinne runs towards East passes through Southern boundaries of Housing 
Colony , Prakasam Colony induding Ram Nagar and CMC Compound 
passes through Vanamaladinne road and runs towards East at Alagannagari 
Street junction and through Ramaswamy Temple Street upto Durgah on 
Pungamma Tank Bund 
Starting from Durgah on Tank Bund runs towards South upto Municipal 
limits towardsMulabagal Road (Tank Bund ) 
Municipal Limits 
Municipal Limits 
Starting from Southern limits at Hanumantharayadinne runs through 
SC .Colony towards East in Ramasamduram Road and turns towards 
Vanamaladinne Road from NS.Peta , Mosque junction runs upto 
RamaSwamy Temple Junction through Chakkara Maligi Street 
Starting from Ramaswamy Temple junction runs towards South upto 
Alagannagari Street Junction 


West 
South 


North 


East 


West 


South 
North 


East 


29 


Starting from Alagannagari Street junction runs towardsWest through 
Chamundeswari Temple ( Alagannagari Street ) Surrounding CMC 
Compound and runs towards West boundary of Prakasam Colony upto 
Southern limits of Hanumantharayadinne 
Municipal Limits at Western boundary of Hanumantharaya dinne 
Municipal limits at Pungamma Tank Bund 
Starting from Pungamma Tank bund runs through Western boundary of Jogi 
Indlu , Crossing Ramsamudram Road upto Ramaswamy Temple in the 
Southern side of Ramaswamy Temple Street 
Starting from Ramaswamy Temple runs towards West towards 
Chakkaramaligi Street and runs towards North and passes through 
Ramasamduram Road upto Hanumantharayadinne 
Municipal Limit 
Starting from Gas gowdown at Bye -Pass Road and runs towards Eastern side 
upto Royal Cheruvu way 
Starting from Royal Cheruvu way and runs towards Southern side upto 
MPDO Office and Croses the Culvert upto TirupathiRoad and runs towards 
North side upto Gokul circle towardsMadanapalle Road through Private 
Bus-stand upto Muncipal circle 


West 


South 


North 


East 


West 


Starting from Muneppa cirde through Kowndinya river ends at 
Thatimakulapalyam Gangamma gudi 
Started from Gangamma gudi at Thatimakulapalyam runs towards Southside 
of Thatimakulapalyam front side of Vikas School runs towards Bye -pass 
Road and ends at Gas go down 


South 
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Ward No 


Boundary Description 


North 


Royal Tank Bund 


East 


Starting from Royal Tank Bund arrives upto Causeway at Gas Godown and 
runs towards bye- pass road , Vikas School. Gangamma Temple in 
Thatimakulapalyam upto Kowdinya river 


31 


West 


Starting towards Kowndinya river runs towardsWest crossing Bye-pass road 
upto Municipal limits through Royal Tank 


South 


Municipal Limits 


K . LOKESWARA VARMA , 

Commissioner 
Punganur Municipality , 

Punganur. 
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పుంగనూరు పురపాలక సంఘము 


ఎన్నికల వార్డు వారిగా సరిహద్దు వివరములు 


వార్డు నెం :1 

ప్రాంతాలు 
కృష్ణమ రెడ్డి పల్లెరోడ్డు నందలి సర్వే నెంబరు :135 ( మంగళం సర్వే గ్రూప్) నకు 
ఉత్తరము వాయువ్య సరిహద్దు నందు ప్రారంభించబడి తూర్పు దిక్కుగా మునిసిపల్ లిమిట్స్ 

ద్వారా ప్రయాణించి మదనపల్లెరోడ్డు నందలి క్రిష్ణంరెడ్డి పల్లిరోడ్డు కూడలి వరకు మదనపల్లెరోడ్డు , 

మదనపల్లెరోడ్డు మరియుకృష్ణం రెడ్డి పల్లి కూడలి నందు ప్రారంభమయిధక్షిణ కొత్తయిండు . 
తూర్పు దిశగా ప్రయాణించిరాయల్ చెరువు వంకపై ఆర్ఆర్ కళ్యాణ మండపం వద్ద గల హిదయత్ నగర్ , 
| కల్వర్టు వరకు 

మంగళంకాలనీ , 
ఆర్ . ఆర్ . కళ్యాణ మండపం వద్ద గల కల్వర్టు నుండి ప్రారంభమైరాయలచెరువు | రామచంద్రారెడ్డి 
ధక్షిణం | వంక మీదుగా ధోఖకాలనీ కి ఉత్తరము వైపు నుండిరాయలచెరువు గట్టు పై పడమర 

మునిసిపల్ సరిహద్దు వరకు 


పడమర | మునిసిపల్ లిమిట్స్రాయలచెరువు సరిహద్దు 


వార్డు నెం : 2 
మదనపల్లెరోడ్డు నందు పురపాలక సరిహద్దు నుండి ప్రారంభయయి తూర్పు దిశగా 
ఉత్తరము మునిసిపల్ లిమిట్స్ మీదుగా మునిసిపల్ లిమిట్స్ మీదుగా సర్వే నెం : 241(రాగానిపల్లె 
గ్రూపునకు ఈశన్య హద్దు వరకు 

మదనపల్లెరోడ్డు , 
మునిసిపల్ లిమిట్స్ సర్వే నెం : 241 (రాగానిపల్లెగ్రూపు) నకు ఈశాన్య సరిహద్దు కొత్తయిండ్లు , 
తూర్పు | నుండి ప్రారంభయయి తూర్పు దిశగా ప్రయాణించి సాయిబాబా గుడి వెనుక వీది | దండుపాళ్యంరోడ్డు 

నందు గుడి వద్ద పడమర వైపు మళ్ళీ మునిపల్ రోడ్డు నందుడోర్ నెం : 31 - 58 /6 సాయినగర్ , 
గల యింటి వరకు 

ఎల్ .ఐ . నీకాలనీ , 
డోర్సెం: 31- 58 /6 గల ఇంటి వద్ద ప్రారంబమయి పడమర దిశగా మునిసిపల్ రోడ్డు టిచర్స్కాలనీ , 
ధక్షిణం నుండి మదనపల్లెరోడ్డు మరియు కొత్తయిండు పురపాలక ఉన్నత పాఠశాల కూడలి సాయిబాబా గుడి 

వెనుక వీది 
మదనపల్లెరోడ్డు నందలి కొత్తయిండ్లు పురపాలక సంఘ ఉన్నత పాఠశాల కూడలి 
పడమర నందు ప్రారంభమయి ఉత్తరదిశగా మదనపల్లెరోడ్డు మీదుగా మునిసిపల్ లిమిట్స్ 

వరకు 
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వార్డు నెం : 3 

ప్రాంతాలు 
| సర్వే నెం : 241 (రాగానిపల్లెగ్రూపునకు ఈశాన్య సరిహద్దు వద్ద ప్రారంభించబడి 
ఉత్తరము తూర్పు దిశగా మునిసిపల్ లిమిట్స్ మీదుగా రాగానిపల్లెరోడ్డు వరకు 

రాగానిపల్లెరోడ్డు మునిసిపల్ లిమిట్స్ నుండి ప్రారంభమైదక్షిణ దిశగారాగానిపల్లె 
రోడ్డు మీదుగా శాంతినగర్ చివరిరోడ్డు కూడలి వద్ద తూర్పునకు మళ్ళీ శాంతినగర్ 

చివరిరోడ్డు కూడలి వద్ద తూర్పునకు మళ్ళీ శాంతినగర్ కలుపుకొనుచూ మునిసిపల్ 
తూర్పు రోడ్డు నందుధక్షిణ దిశగా ప్రయాణించి మార్కెట్టు యార్డు ఉత్తరప్రహరీగోడ వరకు | సూర్యానగర్రోడ్డు 

వచ్చి పడమర దిశగా ప్రయాణించిరాగానిపల్లెరోడ్డు నందుధక్షిణ దిశగా మునిసిపల్ సూర్యానగర్ , 
వాటర్ ట్యాంక్ కూడలి వరకు 

కొత్తపేట ఎక్స్టెన్సన్, 
మార్కెట్టు యార్డు నైరుతి సరిహద్దు నందుగల మునిసిపల్ వాటర్ ట్యాంకు వద్ద నుండి బిలాల్ మసీదు వీది , 
పడమరగా ప్రయాణించి మునిసిపల్ రోడ్డు మరియు బిలాల్ మసీదు రోడ్డు కూడలి వినాయక నగర్ 

నందు ధక్షిణదిశగా ప్రయాణించి బిలాల్ మసీదు మరియు సూర్యానగరను కలుపు 
ధక్షిణం 

రోడ్లు కలుపుకొని ఉత్తరదిశగా సూర్యానగర్ రోడ్డు కూడలి వద్ద పడమరగా వెళ్ళి 

మునిసిపల్ రోడ్డు మీదుగాడోర్ నెం : 18 - 19/ 6-1 ఇంటి వరకు . 
|డోర్ నెం: 18 - 19/6- 1 ఇంటి నుండి ఉత్తర దిశగా మునిసిపల్ రోడ్డు మీదుగా 
సాయిబాబా గుడి వెనుక వీది గూండా సర్వేనెం; 241 వద్ద గల మునిసిపల్ లిమిట్స్ 
ಪಶು 


వార్డునెం: 4 

ప్రాంతాలు 
| ఉత్తరము వైపుగల మేలుపట్ల గ్రూప్ సర్వే నెం :1 వద్ద ప్రారంభమయి తూర్పు దిశగా 
ఉత్తరము | మునిసిపల్ లిమిట్స్ మీదుగా భగత్ సింగ్ కాలనీదాటిన తర్వాత తిరుపతి రోడ్డు 
| మునిసిపల్ బౌండరీ వరకు 

చౌడేపల్లెరోడ్డు , 
తూర్పు | భగత్ సింగ్ కాలనీ తర్వాత తిరుపతిరోడ్లు మునిసిపల్ బౌండరీ 

ప్రశాంత్ నగర్ , 
తిరుపతి రోడ్డు మునిసిప్ బౌండరీ నుండి పడమర దిశగా మేలుపట్ల చెరువు గట్టు 

మేలుపట్ల బోగి 
మీదుగా తిరుపతి రోడ్డు నందలి మేలుపట్ల కూడలి నుండి పడమర దిశగా మార్కెట్లు యిండ్లు , భగత్ 
ధక్షిణం 
యార్డు వద్ద రాగానివల్లెరోడ్డు కూడలి వరకు 

సింగ్ కాలనీ, 

వికలాంగుల కాలనీ, 
తిరుపతిరోడ్డు నుందు మార్కెట్టు యార్డు వద్ద గలరాగానిపల్లెరోడ్డు కూడలి 

మేలుపట్ల హౌసింగ్ 
నుండి మార్కెట్టు యార్డు ను చుట్టుకొని శాంతినగర్‌ను తూర్పు వైపుగల 
పడమర | మునిసిపల్ రోడ్డు నుండి శాంతినగర్ చివరిరోడ్డు వద్ద పడమర వైపు మళ్ళీరాగానిపల్లె 

రోడ్డు గుండా మేలుపట్ల చెరువు కలుపుకొనుచూ మేలుపట్ల సర్వే నెం :1 వద్ద గల 
మునిసిపల్ బౌండరీ వరకు . 
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వార్డు నెం : 5 
ఉత్తరము 

మేలుపట్ల చెరువు , భగత్ సింగ్ కాలనీకూడలి నుండి తిరుపతి రోడ్డు మునిసిపల్ 

| లిమిట్స్ వరకు 
తూర్పు మునిసిపల్ లిమిట్స్ 

మునిసిపల్ లిమిట్స్ వద్ద ప్రారంభమయి పడమర వైపుగా మునిసిపల్ రోడ్డు మీదుగా 
దక్షిణం మేలుపట్ల తిరుపతి రోడ్డు వరకు 

తిరుపతిరోడ్డు మేలుపట్ల కూడలి నుండి తిరుపతిరోడ్డు మీదుగా ఉత్తరము వైపు 
పడమర 

మేలుపట్ల చెరువు కట్ట , భగత్ సింగ్ కాలనీ కూడలి వరకు 


చౌడేపల్లిరోడ్డు , 
మేలుపట్ల హరిజన 
వాడ , మేలుపట్ల , 
మేలుపట్ల ఎస్. సి. 


వార్డు నెం ; 6 
తిరువతిరోడ్డు కొత్తపేట క్రాస్ నుండి ప్రారంబయయి తూర్పుదిశగా మేలుపట్ల 
ఉత్తరము | కూడలి వద్ద తూర్పు దిశగా పయణించి మునిసిపల్ రోడ్డు మీదుగా మునిసిపల్ | మేలుపట్ల కొత్తయిండ్లు , 
బౌండరీ వరకు 

చౌడేపల్లిరోడ్డు, 
తూర్పు 

దూళ్ళవాండ్ల యిండ్లు , 
మునిసిపల్ లిమిట్స్ నుండి పడమర దిశగా సర్వే నెంబర్లు 177,173,171ల ఉత్తర త్యాగరాజు వీది . 
సరిహద్దు గుండా రాయల చెరువు వంక వరకు వచ్చి వంకమీదుగా చంద్రకాంత జోగియిండ్లు , 
వీది గుండా తిరుపతిరోడ్డు కూడలి వరకు 

చంద్రకాంతవీది . 
పడమర | చంద్రకాంత వీది , తిరుపతి రోడ్డు కూడలి నుండి కొత్తపేట క్రాస్ వరకు 


ధక్షిణం 


తూర్పు 


వార్డు నెం : 7 

ప్రాంతాలు 
కొత్తపేట బిలాల్ మసీదు మీద కూడలి నుండి మునిసిపల్ రోడ్డు తూర్పుదిశగా 
ఉత్తరము 

ప్రయణించిరాగానిపల్లెరోడ్డు నందు గల ఇఎఎస్ఆర్ ట్యాంకు వరకు రాజీవ్ గాంధీ వీది , 
రాగానిపల్లెరోడ్డు ఇఎఎస్ఆర్ ట్యాంకు నుండి దక్షిణదిశగా పయనించి తిరుపతి | మహబూబ్ బాషా వీది , 
రోడ్డు ,రాగానిపల్లెరోడ్డు కూడలి వరకు 

అంబాచిన్నబ్బ వీది -1 
| తిరుపతి రోడ్డు ,రాగానిపల్లెరోడ్డు కూడలి నుండి పడమర దిశగా కొత్తపేట 
ధక్షిణం 

అంబాచిన్నబ్బ గది - 2 
క్రాస్ వరకు 

అంబాచిన్నబ్బ వీది - 3 
తిరుపతిరోడ్డు ,కొత్తపేట క్రాస్ నుండి ఉత్తర దిశగా జిలాల్ మసీదు వీది గుండా 
పడమర 

చౌడేపల్లెరోడ్డు 
| కొత్త పేట రోడ్డు కూడలి వరకు 
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వార్డు నెం :10 
మదనపల్లెరోడ్డు ప్రైవేటు బస్టాండు నుండి తూర్పు దిశగా సంత మార్కెట్టు రోడ్డు 
ఉత్తరము | మీదుగా రహమత్ నగర్రోడ్డు కూడలి నుండి ఏటిగడ్డపాళ్యంరోడ్డు మీదుగా 

| తూర్పు మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 
తూర్పు రాయలచెరువు వంక మరియుకౌండిన్యా నది కూడలి 

కౌండిన్య నది రాయల్ చెరువు కూడలి వద్ద ప్రారంబమయి పడమర దిశగా నది 

| మీదుగా పయణించి గాంధీనగర్ రోడ్డునకు మళ్ళీధక్షిణము వైపు పయనించి 
ధక్షిణం 

రోడ్డు నెం :1 వద్ద కూడలిలో గాంధీనగర్ 1 వ వీదినకు మళ్ళీ పడమర దిశగా 
పయనించి పలమనేరురోడ్డు నందలి గాంధీనగర్ కూడలి వరకు . 

పలమనేరురోడ్డుగాంధీనగర్ కూడలి నుండి పలమనేరు మదనపల్లెరోడ్డు నందు 
పడమర 

| ఉత్తరము వైపు ముడెప్ప సర్కిల్ మీదుగా ప్రైవేటు బస్టాండు కూడలి వరకు 


రహమత్ నగర్ , 
ఏటిగడ్డపాళ్యం, 
సనా కాంపౌండు . 
శ్రీరామ్ నగర్ , 
ఎం .జి .టి .రోడ్డు, 

నేతాజీనగర్ , 
గాంధీనగర్ 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం : 11 
|గోకుల్ పార్క్రోడ్ల నందలిడోర్ నెం : 27- 55/ 16 - 2- 3 -4 వద్ద మొదలయి తూర్పు 
ఉత్తరము | దిశగా పయనించి సర్వే నెం :156నకు పడమర సరిహద్దు గుండా గోకుల్ వీది 

చేరిగోకుల్ వీది నుండి తూర్పు వైపుగా రాయల చెరువు వంక వరకు 
తూర్పు 

|రాయల చెరువు వంక 

|రాయల చెరువు వంక నుండి పడమర వైపుగా చెంగళాపురంరోడ్డు మీదుగా 
ధక్షిణం 

రహమతనగర్ జంక్షన్ వరకు 
చెంగళాపురంరోడ్డు రహమత్ నగర్ జంక్షన్ నుండి రహమత్ నగర్ రోడ్డు మీదుగా 
గోకుల్ పార్క్రోడ్డు నందలిడోర్ నెం : 27 - 55/16- 2- 3- 4 ఇంటి వరకు 


చెంగళాపురంరోడ్డు 
అబూబకర్ మసీదు 


వార్డు నెం :12 
ఉత్తరము 

రాయలచెరువు వంక వద్ద ప్రారంబమయి సర్వే నెంబర్లు 171,173,177ల ఉత్తర 

| సరిహద్దు గుమడా మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 
తూర్పు చెంగళాపురమునకు తూర్పు వైపుగల మునిసిపల్ సరిహద్దు 

చెంగళాపురంనకు తూర్పున గల మునిసిపల్ సరిహద్దు నుండి కౌండిన్యనది మీదుగా 
ధక్షిణం ఏటిగడ్డపాళ్యంరోడ్డు గుండా పడమరవైపు పయనించి రహమత్ నగర్ ,ఏటిగడ్డ 

పాళ్యం కూడలి వరకు 

| ఏటిగడ్డపాళ్యం.రహమత్ నగర్ కూడలి నుండి ఉత్తర దిశగా రహమత్ నగర్ రోడ్లు 
పడమర గుండా చెంగళాపురం రోడ్డు వద్ద తూర్పు వైపు తిరిగిరాయల చెరువు వంక 


రహమత్ నగర్ , 
చెంగళాపురం , 

క్రిష్ణాపురం 
( అరవ వాండ్ల యిండ్లు ) 


ANDHRA PRADESH GAZETTE , February 5, 2020 


15 


15 


వార్డు నెం :13 

ప్రాంతాలు 
పలమనేరురోడ్డు నందలి గాంధీనగర్ కూడలి వద్ద ప్రారంభమయి గాంధీనగర్ రోడ్డు 

| గుండా తూర్పు వైపు పయనించి గాంధీనగర్డోర్ నెం : 2 గుండా కౌండిన్య నది , 
ఉత్తరము 

మీదుగారాయల్ చెరువు వంక .కౌండిన్య నది కూడలి గుండా మునిసిపల్ లిమిట్స్ | గాంధీనగర్ , మోతీనగర్ . 
వరకు 

ఎం .బి .టి .రోడ్డు , 
మునిసిపల్ లిమిట్స్ పలమనేరు రోడ్డు తోపు మఠం కూడలి వరకు 

నెహ్రూనగర్ , 
తోపు మఠం కూడలి పలమనేరురోడ్డు వద్ద ప్రారంబమయి పడమర వైపు తూర్పు బాలాజీ థియోటర్ 
ధక్షిణం 
మొగసాల కూడలి వరకు 

రోడ్డు,రామక్రిష్ణా నగర్ , 
పలమనేరు రోడ్డు తూర్పు మొగసాల కూడలి నుండి ప్రారంబమయి ఉత్తర దిశగా 
పయనించి గాంధీనగర్ కూడలి వరకు 


తూర్పు 


వార్డు నెం:14 
| తూర్పు మొగసాల ఎస్.సి .కాలనీరోడ్డు కూడలి నుండి తూర్పు వైపుగా తూర్పు 
ఉత్తరము 

మొగసాల కలుపుతూ పలమనేరురోడ్డు నందలి ఓంశక్తి గుడి వరకు 

పలమనేరురోడ్డు నందలి ఓంశక్తి గుడి నుండి దక్షిణము పై మునిసిపల్ సరిహద్దు 
తూర్పు 

గుండా నక్కబండరోడ్డు వరకు 

మునిసిపల్ లిమిట్స్ నక్కబండరోడ్డు నుండి పడమర వైపు తిరిగి సర్వే నెం : 206 , 
ధక్షిణం 

212, 213, 214 . 215లధక్షిణ సరిహద్దుల గుండా మునిసిపల్ బౌండరీ 

| నక్కబండ వద్ద గల మునిసిపల్ బౌండరీ నుండి ఉత్తరముగా తూర్పు మొగసాల 
పడమర 

| ఎస్ .సి .కాలనీరోడ్డు గుండా తూర్పు మొగసాల కూడలి వరకు 


బాలాజీ ధియోటర్ 
రోడ్డు , మలారమ్మ 
గుడి వీది . మహబూబ్ 

నగర్ , తూర్పు 
హరిజన వాడు. 
ఎం .జి .టి.రోడ్డు 


వార్డు నెం :15 
సర్వే నెంబర్లు 206 , 212, 213, 214 , 215 లధక్షిణ సరిహద్దు గుండా మునిసిపల్ 
| లిమిట్స్ వరకు 
మునిసిపల్ లిమిట్స్ 
మునిసిపల 


తూర్పు 
ధక్షిణం 


నక్కబండ 
( ఇస్లాం నగర్ ) 
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వార్డు నెం :16 

ప్రాంతాలు 
| బజారు వీధి ముల్లంగి వారి సందు కూడలి వద్ద ప్రారంభం అయ్యి తూర్పు దిశగా 
ఉత్తరము 

ఎస్ . సి కాలనీ కూడరకూ . 

ఎస్ .సికాలనీ కూడలి నుండి కాలనీరోడ్డు దక్షిణము వైపు పయనించి మున్సిపల్ | తూర్పు హరిజనవాడ , 
తూర్పు | లిమిట్స్ వరకు 

కుమ్మర వీది . 

మేస్త్రీ వెంకటస్వామి 
మున్సిపల్ లిమిట్స్ 

సందు . బజారు వీది . 
| మున్సిపల్ లిమిట్స్ వద్ద మొదలు ఉత్తరము వైపుగా మేని వెంకటస్వామి సందు 
ಸಹಮಿಲೆ | కూడలిలో కుమ్మరవీధిలో పడమర వైపు వెళ్ళి ముల్లంగి వారి సందు గుండా 

బజారు వీధివరకూ . 


వార్డు నెం :17 

ప్రాంతాలు 
పుంగమ్మ చెరువు కట్ట చింతలవీధి కూడలి నుండు తూర్పు వైపు పయనించి ఉత్తరము 
| వైపు వెళ్ళి మున్సిపల్ సందు గుండా కట్ట క్రిందపాళ్ళంరోడ్డు తూర్పు దిశగా కోడిపల్లి సు చింతల వీది . 
బ్బరాయప్ప సందు వరకూ 

నడింపాళ్యం. 
కోడిపల్లిసుబ్బరాయప్ప సందు మరియు కె. కె పాళ్యంరోడ్డు కూడలి నుండి దక్షిణము వై వివేకానంద 
తూర్పు | పుపునింది మున్సిపల్ లిమిట్స్ మీదుగా దక్షిణపు పురపాక సంఘ హద్దు వరకూ కాలనీ, కట్టక్రింద 
| దక్షిణపు మున్సిపల్ లిమిట్స్ 

హరిజనవాడ , 
ధక్షిణం 

కట్టక్రింద పాఠ్యం. 
మున్సిపల్ లిమిట్స్ వద్ద ప్రారంభము అయ్యి చెరువు కట్ట ముళబాగళురోడ్డు చింతలవీధి | కోడిపల్లెసుబ్బ 
పడమర కూడలి వరకు 

రాయప్ప సందు 
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వార్డు నెం : 18 

ప్రాంతాలు 
| బజారు వీధి, తరువీధి ఖుడలి నుండి తూర్పు దిశగా బజారు వీధి గుండా 
ఉత్తరము ముల్లంగి వారి సందు కూడలి వరకూ 

మేస్త్రీ వెంకటస్వామి 
ముల్లంది వారి సందు గుండా కుమ్మరవీధి మీదుగా మేస్త్రీ వెంకటస్వామి సందు సందు .టప్పాహాజ్ సందు . 
చివర రాజుకాల్వ వరకు 

కుమ్మర వీది .కోడిపల్లె 
రాజుకాల్వ మీదుగా చింతలవీధి గుండా కోడిపల్లిసుబ్బరాయప్ప సందు సుబ్బరాయప్ప సందు . 
ధక్షిణం వరకు 

బజారు వీది . 
కోడిపల్లిసుబ్బరాయప్ప సందు తేరువీధి మీదుగా బజారు వీధి కూడలి 

తేరు వీది , 
పడమర వరకు 

కుమ్మరవీది 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం :19 
కట్టమీద దర్గా వద్ద గల అగర్త వీధి గుండా తూర్పు వైపుగా సోమేశ్వర స్మాయికి 
ఉత్తరము | ఆలయము వెనుక నుండి ప్యాలెస్ కాంపౌండు వరకు 

ప్యాలెస్ కాంపాండు తేరు వీధి కుమ్మర వీధి కూడలి గుండా కోడిపల్లి 
తూర్పు | సుబ్బరాయప్ప సందు వరకూ 
ధక్షిణం |కోడిపల్లిసుబ్బరాయప్ప సందు కూడలి నుండు పడమర వైపుగా కెకె పాళ్యం 

| రోడ్డు గుండా కమలాపురం సందు మీదుగా చింతలవీధి గుండా పడమర 
| వైపుగా వెళ్ళి ముళబాగళురోడ్డు (చెరువు కట్ట వరకు ) 

చింతలవీధి ముళబాగళురోడ్డు( కట్ట ) కూడలి నుండి ఉత్తర దిశగా 
పడమర | కట్టమీద దర్గా వరకు 


కట్టక్రిందపాళ్యం. 
రంపాలవాండ్ల 
నందు . చిన్నరామ 
స్వామి గుడి వీది . 

చింతలవీది . 
ప్యాలెస్ కాంపౌండు . 

తేరు వీది . 
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వార్డు నెం : 20 

ప్రాంతాలు 
బై-పాస్రోడ్డు సాయిబాబా గుడి కూడలి నుండి తూర్పు దిశగా బ్రహ్మణ వీధి 
ఉత్తరము మీదుగా కారు విధిపోస్టు ఆఫీసు కూడలి నుండి రాతి మసీదు గుండా తూర్పువైపు | తేరు వీది , సుబేదారు వీది 
తిరిగి నానబాల వీధి గుండా కె .బి . ఎస్ కూడలి వరకు 

బ్రాహ్మణ వీది . 
కె .బి .ఎస్ కూడలి నుండి మున్సిపల్ రోడ్డు గుండా చౌక్ మసీదు వద్ద 

తేరుమాను తోట . 
తూర్పు తూర్పునకు వెళ్ళి సుబేదారు వీధి గుండా తూర్పు మొగసాల కూడలి 

బజారు వీది . 
వరకు 

షరా కట్నందు , 
తూర్పు మొగసాల , బజారు వీధి కూడలి నుండి పడమర వైపుగా తేరు వీధి డా . శిద్దప్ప శెట్టి 
ధక్షిణం | కలుపుకొని సోమశ్వేర స్వామి ఆలయగోడ వెనుక నుండి అగర్తల వీధి సందు.రాతిమసీదు వీది , 
మీదుగా కట్టమీద దర్గా వరకు 

పెద్ద చెంగారెడ్డి 
పడమర | కట్టమీద దర్గా నుండి బై-పాస్రోడ్డుసాయి బాబ గుడి కూడలి వరకు సందు. కె.బి . ఎస్ . 

సందు, నానబాల వీది 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం : 21 
కె.బి . ఎస్ సందు కూడలి నుండి తూర్పు వైపు నానబాల వీధి గుండా బెస్త వీధి 
ఉత్తరము కూడలి వరకు 

నానబాల వీధి, బెస్త వీధి కూడలి నుండి దక్షిణ దిశగా సుబేదారు వీధి కూడలి 
తూర్పు వరకు 

| బెస్త వీధి, సుబేదారు వీధి కూడలి నుండి సుబేదారు వీధిలో పడమర దిశగా 
చౌక్ మసీదు వరకు 
సుబేదారు వీధి చౌక మసీదు కూడలి నుండి ఉత్తరము వైపు మున్సిపల్ 
సందు గుండా కె . బి . ఎస్ కూడలి వరకు 


కె . బి . ఎస్ . సందు . 
సుల్తాన్‌సాబ్ సందు . 
సుభేదారువీది . 
నానబాల వీది . 

టెస్తవీది . 


ANDHRA PRADESH GAZETTE , February 5, 2020 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం : 22 
| నాగపాళ్యం చర్చి వద్ద గలకాల్వ వీధి గుండా తూర్పు దిశగా మదీనా మసీదుగోడ 
ఉత్తరము | అనుకొని పలమనేరు రోడ్డు, రత్నం శెట్టి పెట్రోల్ బంకు వరకు 

| పలమనేరు రోడ్డు మదీనా మసీదు సందు మరియు రత్నం శెట్టి పెట్రోలు బంకు నుండి 
తూర్పు | దక్షిణదిశగా పలమనేరురోడ్డుచాముండేశ్వరి గుడి కూడలి వరకు 

పలమనేరు రోడ్డుచాముండేశ్వరి గుడి కూడలి నుండి పడమర దిశగా తూర్పుమొగసాల | 
ధక్షిణం | కుమ్మరవీధి బజారు వీధికూడలి వరకు 

కుమ్మర వీధి బజారు వీధి కూడలి నుండి ఉత్తర దిశగా బెస్తవీధి గుండా పోయి పడమర 
పడమర | కు వెళ్ళి నానబా వీధి గుండా తాహాశీల్దార్ కార్యాలయము వద్ద ఉత్తరము వైపు తిరిగి 

| నాగపాళ్యం చర్చి సెంటర్ కాల్వ వీధి కూడలి వరకు 


నాగప్పాళ్యం . 
స్టాన్లీనగర్ , 
నానబాల వీది . 
ఉర్దూ హైస్కూల్ 
వీది , అశోక్ నగర్ , 
బండ్ల నెట్టు 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం : 23 
| ఎం .ఎస్. ఆర్ సినిమా హాలు వెనుక మున్సిపల్ స్కూలు వద్ద కౌండిన్య నది గుండా 
ఉత్తరము | తూర్పు దిశగా పలమనేరురోడ్డు మునెప్ప సర్కిల్ వరకు 

| మున్సిపల్ స్కూలు నుండి పలమనేరురోడకి ఉడ మీదుగా దక్షిణము దిశగా రత్నం శెట్టి 
తూర్పు | పెట్రోలు బంకు వరకు 

| పలమనేరురోడ్డు రత్నం శెట్టి పెట్రోలు బంకు నుండి పడమర దిశగా మదీనా మసీదు 
ధక్షిణం | ప్రహారీగోడ అనుకొని కాల్వవీధి గుండా చర్చి సెంటర్ వరకు 

| చర్చి సెంటర్ కాల్వ వీధి కూడలి నుండి ఎం . ఎస్. ఆర్ రోడ్డు గుండా ఎం . ఎస్. ఆర్ . 
పడమర | సినిమా వెనుక గల మున్సిపల్ స్కూలు వద్ద కౌండిన్య నది వరకు 


ఎం .బి .టి .రోడ్డు , 
తాజ్ నగర్ , 
నాగప్పాళ్యం , 
మంచనాల వారి 

సందు . ఆవుల 
వారి సందు , మెట్ల 

వారి సందు . 
ఎం . ఎస్ . ఆర్ . ఏరియా 
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వార్డు నెం : 24 
| మున్సిపల్ లిమిట్స్రాయల చెరువు కట్ట నుండి వంక మీదుగా తూర్పు వైపు కౌండిన్య | కోనేటిపాళ్యం, 
ఉత్తరము 

సది కలుపుకొనుచూ ఎం . ఎస్. ఆర్ సినిమా హాలు వెనుక గల మున్సిపల్ స్కూలు వరకు | హైస్కూలు పది , 
ఎం .ఎస్ . ఆర్ సినిమ హాలు వెనుక మున్సిపల్ స్కూలు వద్ద కౌండిన్య నది నుండి మొదలు | పూలవాండ్ల సందు , 
కొని ఎం . ఎస్ . ఆర్ రోడ్డు గుండా నాగపాళ్యం వద్ద దక్షిణమునకు తిరిగి తహాశీల్దారు డేవిడ్ సందు . 
కార్యాలయము కూడలి వరకు 

తాటిమాకుల 
తాహాశీల్దారుకార్యాలయము కూడలి మొదలుకొని పడమర దిశలో హైస్కూలు వీధి పాళ్యంరోడ్డు. 

| గుండా బైపాస్రోడ్డుదాటుకొని పుంగమ్మ చెరువు కట్ట గుండా మున్సిపల్ లిమిట్స్ విద్యా నగర్ , 
ధక్షిణం 
వరకు 

నాగప్పాళ్యం . 
రాయాల చెరువుట్యాంక్ బండ్ మరియు మున్సిపల్ లిమిట్స్ వరకు 
పడమర 


వార్డు నెం : 25 
పుంగమ్మ చెరువుకోనేరు కూడలి నుండి తూర్పు దిశగా హైస్కూలు వీధి గుండా 
| ఉత్తరము | తహాశీల్దారుకార్యాలయము కూడలి వరకు 


తూర్పు | తహాశీల్దారుకార్యాలయము కూడలి నుండి దక్షిణ దిశగా పోస్టు అఫీసు కూడలి వరకు 

పోస్టు ఆఫీసు కూడలి నుండి సుబేదారు వీధికార్ వీధీ మీదుగా బ్రహ్మణ వీధి గుండా 
ధక్షిణం | కట్టమీద దర్గా వరకు 


బ్రాహ్మణ వీది . 
ఏ .వి.రావు వీది . 
శ్రీ ఆంజనేయ 
స్వామి గుడి వీది , 
శ్రీ వెంకటరమణ 
స్వామి వారి గుడి 


పడమర | కట్టమీద దర్గా నుండి ఉత్తర దిశగా పుంగమ్మ చెరువు కట్ట కోనేరు కూడలి వరకు 
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వార్డు నెం : 26 

ప్రాంతాలు 
రామసముద్రమురోడ్డు నందలిరామస్వామి గుడి కూడలి నుండి తూర్పు దిశగా 
ఉత్తరము జోగియిండ్లు వద్ద ఉత్తరమునకు తిరిగి పుంగమ్మ చెరువు కట్ట కలుపుచూ తూర్పు ఎన్ .ఎస్. పేట , 
దిశగా కట్టమీదదర్గా వరకు 

జోగియిండు . 
కట్టమీద దర్గా నుండి పడమర తిరిగిరామసముద్రమురోడ్డు నందలి జోగియిండ్లు దాసరివీది . 
తూర్పు నుండి దక్షిణ దిశగా పుంగమ్మ చెరువు నీటి మునగడ మీదుగా మురిగిమఠం వీది | గంగమ్మ గుడి వీది , 
చివరి వరకు 

మఠం వీది , 
మురిగి మఠం వీది చివర పుంగమ్మ చెరువు నీటి మునగడ మీదుగా పడమర దిశలో | మురిగిమఠం వీది , 
ధక్షిణం 
రామస్వామి గుడి వీది వరకు 

అంగడి వీది . 
పుంగనమ్మ చెరువు నీటి మునగడ మరియురామస్వామి గుడి వీది కూడలి నుండి 
పడమర 

| ఉత్తర దిశగారామస్వామి గుడి వీదిలోరామసముద్రమురోడ్డు వరకు 


వార్డు నెం : 27 

ప్రాంతాలు 
హనుమంతరాయదిన్నెధక్షిణ వైపుగల మునిసిపల్ లిమిట్స్ నుండి తూర్పు ధిశగా 

హౌసింగ్ కాలనీ ప్రకాశం కాలనీలకు ధక్షిణ సరిహద్దు గుండా రామనగర్ కలుపు అంగడి వీది . 
ఉత్తరము 

కొనుచూ సిఎంసి కాంపౌండు చుట్టుకొని వనమలదిన్నెరోడ్డు మీదుగా అలగన్నగారి | ఎన్.టి . ఆర్ .కాలనీ, 
వీది కూడలి నుండి తూర్పు దిశగారామస్వామి గుడి వీది గుండా పుంగమ్మ చెరువు | వనమలదిన్నెరోడ్డు , 
కట్ట దర్గా వరకు 

జోగిండ్లు , 
| కట్టమీది దర్గా నుండి దక్షిణ దిశగా ముళభాగల్ రోడ్డు ( చెరువు కట్ట ) మునిసిపల్ 
| లిమిట్స్ వరకు 

అలగన్న గారి వీది . 
ధక్షిణం | మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 
పడమర | మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 


తూర్పు 
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వార్డు నెం : 28 
హనుమంతరాయదిన్నె దిక్షిణ సరిహద్దు నుండి ఎస్.సి.కాలనీ గుండా రామసముద్రం 

రోడ్డు లో తూర్పు దిశగారామసముద్రమురోడ్డులోని ఎన్ . ఎస్ . పేట మసీదు కూడలి 
ఉత్తరము 

నుండి వసమలదిన్నెరోడ్డు నకు తిరిగి చక్కర మళిగ వీది గుండా తూర్పు దిశగా 

రామస్వామి గుడి కూడలి వరకు 
తూర్పు రామస్వామి గుడి కూడలి నుండి దక్షిణ దిశగా అలగన్న గారి వీది కూడలి వరకు 

అలగన్న గారి వీది కూడలి నుండి పడమర దిశగా అలగన్నగారి వీదిలో చాముండేశ్వరి 
| గుడి మీదుగా సిఎంసి కాంపాండు చుట్టుకొని ప్రకాశంకాలనీ దక్షిణము నుండి 
పడమర దిశగా హనుమంతరాయదిన్నె దక్షిణహద్దు వరకు 

హనుమంతరాయదిన్నె పడమర సరిహద్దు లో గల మునిసిపల్ బౌండరీ . 
ಸಮಿತಿ 


గాజుల వీది . 

అంగడి వీది , 
అలగన్నగారి వీది , 
వనమలదిన్నె 
రోడ్డు , సిఎంసి 
కాంపౌండు . 
ప్రకాశంకాలనీ , 
రామసముద్రము 


ప్రాంతాలు 


వార్డు నెం : 29 
ఉత్తరము | మునిసిపల్ లిమిట్స్ పుంగమ్మ చెరువు కట్ట 

పుంగమ్మ చెరువు కట్ట నుండి కోగియిండ్లు కు పడమర సరిహద్దు గుండా 
తూర్పు |రామసముద్రమురోడ్డుదాటుకొనిరామస్వామి గుడి వీదిలో దక్షిణముగా రామ 

స్వామి గుడి వరకు 

రామస్వామి గుడి నుండి పడమర దిశగా చక్కెర మళిగ వీది మీదుగా ఉత్తరము 
ధక్షిణం 

వైపు తిరిగిరామసముద్రమురోడ్డు మీదుగా హనుమంతరాయదిన్నె వరకు 
పడమర మునిసిపల్ లిమిట్స్ 


రామసముద్రము 
రోడ్డు. హనుమంత 
రాయదిన్నె, జీడి 
వర్కర్స్కాలనీ , 

చక్కెర మళిగ 
వీది , అంగడి వీది . 
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వార్డు నెం : 30 
ఉత్తరము 

బై-పాస్రోడ్డు నందలి గ్యాస్గోడౌన్ నుండి తూర్పు దిశగారాయలచెరువు 
కాజ్వే వరకు 

| తాటిమాకులపాళ్యం, 
రాయలచెరువుకాజ్వే నుండి వంక మీదుగా దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించి ఎంపిడిఓ | ఎం.బి.టి .రోడ్లు. . 

ఆఫీసు వద్దగల కల్వర్టు దాటుకొని వంక హద్దుగా తిరుపతిరోడ్డు చేరుకొనిదక్షిణ | నానబాలకాంపౌండు 
తూర్పు 

దిశగాగోకుల్ సర్కిల్ నుండి మదనపల్లిరోడ్డు నందలి ప్రైవేటు బస్టాండు గుండా |రాజారెడ్డి వీది .రాం రహీం 
ముడెప్ప సర్కిల్ వరకు 

వీది. ఆర్ .టి .సి. బస్టాండు 
ముడెప్ప సర్కిల్ నందలి కౌండిన్య నది గుండా తాటిమాకుల పాళ్యం గంగమ్మ రోడ్డు, అడ్వకేట్స్కాలనీ 
ధక్షిణం 
గుడి వరకు 

బైపాస్రోడ్డు, చౌడేపల్లి 
తాటిమాకులపాళ్యం గంగమ్మ గుడి వీది కౌండిన్య నది నుండి ఉత్తర దిశగా |రోడ్డు 
పడమర తాటిమాకులపాళ్యం, వికాస్ స్కూలు ముందు నుండి బైపాస్రోడ్డు చేరి గ్యాస్ 

గోడౌన్ వరకు 


వార్డు నెం : 31 

ప్రాంతాలు 
ఉత్తరము రాయల ట్యాంక్ బండు 

రాయల ట్యాంక్ వంక గ్యాస్గోడౌన్ వద్ద కాజ్వే వరకు వచ్చి దక్షిణదిశగా బైపాస్ | తాటిమాకులపాళ్యం , 
తూర్పు |రోడ్డు గుండా వికాస్ స్కూలు,తాటిమాకులపాళ్యం గంగమ్మ గుడి వీది నుండి బైపాస్రోడ్డు , 
| కౌండిన్య నది వరకు 

స్కావెంజర్స్కాలనీ , 
కౌండిన్య నది గుండా పడమర దిశగా బైపాస్రోడ్డు దాటిరాయల చెరువు వంక ధోభికాలనీ, 
ధక్షిణం 
మీదుగా మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 

జర్నలిస్టుకాలనీ, 
పడమర మునిసిపల్ లిమిట్స్ వరకు 

మార్క్స్ నగర్ . 


కె. లోకేశ్వర వర్మ , 

కమీషనర్ , 
పుంగనూరు పురపాలక సంఘం , 

పుంగనూరు . 
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